VikipeediA 

Vee keel 


Vee keel on peamiselt Elevandiluurannikul kõneldav kruu 
keel. 


Vee keelt räägib umbes 330 000 inimest. Eristatakse 
lõuna-, lääne- ja põhjavee murret, mis mõnedel andmetel 
on eraldi keeled. 

Nagu kõik kruu keeled, on ka vee keel toonikeel. 
Lõunavees eristatakse 10 tooni, kuid põhjavees on mõnedel 
andmetel 14 tooni 
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